Andante sostenuto 


Sopran 1 


Sopran 2 


Orgel 


Oh salutaris hostia 
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ris, sa - lu - ta - ris 

un poco rallentando 


oh sa - lu-ta 



Oh sa - lu - ta - ris 

un poco rallentando 
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